Eleonora Eckhardt de Eckhardshury 


wdowa po nadkomisarzu straży skarhowej, 


przeżywszy lat 82, po długiej chorobie opatrzona SS. Sakramen- 
tami, zasnęła w Panu dnia 22 września 1895 roku. 
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W nieutulonym żalu pozostałe dzieci i wnuki zapraszają Krewnych, Przyjaciół i pobo- 
zna Publiczność na obrzęd pogrzebowy, który się odbędzie we wtorek d. 24 września b. r. 
o godzinie 4 popołudniu z domu przy ulicy Brackiej 1. 10 wprost na cmentarz. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


odprawi się w kościele N. Panny Maryi we czwartek dnia 26 września o godz. 9 rano. 


Zakład pogrzebowy „Concordia“ J. K. Pekalskiego. Druk W. L. Anczyca i Sp. w Krakowie. 


